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        التفريغ
      

    

  

  فتاوى الطهارة

  ماذا تفعل من كانت عادتها في الحيض سبعة أيام لكن في أحد الشهور استمر حيضها ثمانية أيام؟ (12896)

  عبدالرحمن البراك


  
  احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة اذا كانت المرأة فيها الدورة الشهرية بالعادة سبعة ايام في الشهر الا في شهر زادت يوم هل تصلي هذا اليوم؟ لا تصلي لو زادت يوم او يومين او ثلاثة
  -
    
      00:00:00
    
  



  كلها لا تصلي بعد ان ما دام انها لم ترى الطهارة حائض هي حائض نعم
  -
    
      00:00:27
    
  



